Ë Domingo 16 Junho 2024 O) 11h00 Ọ Estádio Nacional 11 de Novembro (ANG) (Luanda) 


Taça de Angola 2024 - Quartas de Final 


87 (pen) Julinho. 


Petro de Luanda 1-0 pesportivo Lunda 


PETRO DE LUANDA 
1 EE Hugo Marques 


25 [E Eddie Afonso 
4 E Pedro Pinto 
24 W Kinito 

13 [ER Tó Carneiro 

5 EE Soares 

17 W vanison 

10 EE vegue 

11 ER Jaredi Teixeira 
27 WE Gilberto 

26 [BB Tiago Azulão 


RESERVAS 


ugusto 
BM ,jualucano 


E Diógenes João 
EM Inácio Miguel 
Elo 
E voy 
BM Erivaldo 

93 W Julinho 
BM Anderson cru 


20 [EB Jonathan Toro 


TREINADORES 
E Alexandre Santos 


FOTOGRAFIAS 


so @ 87 (pen) 


DESPORTIVO LUNDA SUL 
1 EE Evandro Rachoni 


3 sy 

14 E Crespo 

35 JH Cédrick Ndambi 
13 B René 

17 E cuca 

30 [EM Pedro Agostinho 
18 E João Mulundo 

27 W Mussá 

29 E Betinho 

11 W Lourenço Cuxixima 


EE Maurilio Silva 


Para marcar este Jogo como um dos que assistiu 
ao vivo é necessário que seja registado, Faça login 
ou registe-se. 
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